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AUTOVOX - Autoradio mod. Autovox RA19. Gamma medic da 520 a 1600 kc., corte do 11,55 a 12 Me. c da 5,95 a 6,3 Me. Sintoniu a 
permeabilita variabile. Potenza dWita 1,8 watt. Consumo 2,9 A a 12 volt. Media frequrnza 455 kr. 


AUTOVOX - Mod. RA 19 











